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Prinses Beatrixstraat 1 Franeker 

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning: Geen reacties, gebruiken van een gebouw als woon¬ 
zorgcentrum, in verband met het wijzigen van de begane grond van het gebouw. 


U kon de volgende aanvraag en ontwerpvergunning bekijken: 


Prinses Beatrixstraat 1 Franeker: het (brandveilig) gebruiken van een woon-zorgcentrum, in verband 
met het wijzigen van de begane grond van het gebouw (registratienummer 0-2015-0134). 


Dat kon tussen 17 februari 2016 en 30 maart 2016. U kon vóór 30 maart 2016 uw mening geven. Niemand 
heeft dit gedaan. Wij nemen binnenkort een besluit over de aanvraag. 


Heeft u vragen? 

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte 14 0517. Dit 
kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur. 
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